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ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 


ΑΡΙ0ΜΟΧ ΦΥΛΛΟΥ 
18 » 


ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡ1Θ. 387 


Περί σννάψεως ονμβάσεών τινων υπό της ΔΕΗ καί 
ρνϋ'μίσεως συναφών δεμάτων. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΙηφισάμενοι σμοψώνως μετά της Βουλής, άπεφασίσαμεν: 

Άρ-δρον 1. 

1. Επιτρέπεται εις την ΔΕΗ ή δι’ άχ’ εύδείας συμφωνίας 
σύναψις των κάτω$ι συμβάσεων - πλαισίων, ως αδται έχουν 
διατύπωση εν σχεείω ύπό τού Διοικητικού Συμβουλίου της 
ΔΕΗ διά τής ύπ’ άρι-δ. 111/8.4.1976 άποφάσεώς του, των 
ύπ’ Οίΰτών προβλεπο&ένων τελικών συμβάσεων ως και των συμ¬ 
πληρωματικών τΟΊούτων: 

α) Μετά των οίκων ΕΚΙΕϋ ΚΠϋΡΡ Ο.Μ.Β.Η., 
ΚΚΙΙΡΡ ΙΝΟυδΤΒΙΕ ϋΝϋ. 8ΤΑΗΕΒΑΙΙ καί 8ΙΕ- 
ΜΕΝ8 ΑΚΤΙΕΝΟΕ8ΕΕΕ80ΗΑΕΤ, ένεργούντων έν κοινο¬ 
πραξία (κονσόρτσιουμ), διά την μελέτην, κατασκευήν και πα- 
ράδοσιν τριών (3) εκσκαφέων εις το Λιγνιτωρυχείον Νοτίου 
Πεδίου Πτολεμαΐδος. 

β) Μετά των Οίκων ΜΑ30ΗΙΝΕΝ ΕΧΡ0Κ.Τ και 
ΒΚΟΑΥΝ ΒΟνΕΒ,Ι, ένεργούντων έν κοινοπραξία (κονσόρ¬ 
τσιουμ), διά την μελέτην, κατασκευήν και παραδοσιν δυο (2) 
έκσκαφέων καί τεσσάρων (4) αποθετών εις το Λιγνιτωρυχείον 
Νοτίου Πεδίου Π τολεμαΐδος. 

2. Οί οροί των ανωτέρω συμβάσεων - πλαισίων εγκρινονται 
ύπό τού Υπουργικού Συμβουλίου προ τής υπογραφής αυτών. 
'Η τοιαύτη εγκρισις καλύπτει καί την σύναψιν τών προβλεπο- 
μένων ύπο τών έν λόγω συμβάσεων - πλαισίων τελικών συμβά¬ 
σεων, μη άπαιτουμένης έτέρας έγκρίσεως υπο του Υπουργι¬ 
κού Συμβουλίου. Κατά τον αυτόν ώς ανω τροπον εγκρινονται 
οί δροι πάσης συμπληρωματικής ή τροποποιητικής συμβασεως. 


’Άρ’&ρον 2. 

1. Ματαιοΰται ή έκτέλεσις τού έργου Τύρφης τών Φιλίπ¬ 
πων καί θεωρείται λυ^εϊσα άπό τής 29ης Μαιου 1975 η απο 
18ης Απριλίου 1973 σύμβασις μεταξύ του ’Οργανισμού της 
ΕΣΣΔ ΕΝΕΒΟΟΜΑΟΗΕΧΡΟΚΤ (ΕΜΕ) καί. της ΔΕΗ 
διά τό εργον τούτο. Διά την ρύ^μισιν τφν έκ τής λυσεως της 
συμβάσεως ταύτης προκυπτουσών διαφορών, η ΔΕΗ^δυναται να 
συνάψη σόμβασιν συμβιβασμού μετά τού Όργανισμού τούτου. 

2. Εις τούς όρους τής, κατά την παράγραφον 1 τού παρόν¬ 
τος άρθρου, συμβάσεως συμβιβασμού, δυναται να ^περιλαμ, α 
νεται ή δι’ «π’ εόίΐείας συμφωνίας, άνά^εσις εις τον ανωτέρω 
Όργανισμόν ΕΝΕΚΟΟΜΑΟΗΕΧΡΟΚΤ (ΕΜΕ) «νεργουν- 
τα μόνον ή έν κοινοπραξία (κονσόρτσιουμ), μετ άλλων δοκί¬ 
μων Οίκων επιλεγόμενων ύπ’ αυτοί τ φν κατω·8ι Ιοργων: 


α) Τής κατασκευής δύο Μονάδων τού θερμοηλεκτρικού 
Σταθμού Καρδιάς, έκάστης ισχύος 300 ΜλΥ ή μέρους τών 
αντιστοίχων εγκαταστάσεων. 

β) Τής προμήθειας καί έγκαταστάσεως τριών 'Γδροστρο- 
βιλικών Μονάδων μετά τού σχετικού ήλεκτρομηχαναλογικού 
έξοπλισμοϋ εις τόν Υδροηλεκτρικόν Σταθμόν Πουρναριού ή 
μέρους τών αντιστοίχων εγκαταστάσεων. 

3. Ή ύπό στοιχείον β τής προηγουμένης παραγράφου προ¬ 
μήθεια δόναται νά άνατε$ή όπό τής ΔΕΗ δι’ απ’ εύβείας συμ¬ 
φωνίας εις τόν ώς άνω Όργανισμόν ΕΝΕΕΟΟΜΑΟΗΕΧ- 
ΡΟΒ.Τ (ΕΜΕ) ένεργοΰντα μόνον ή έν κοινοπραξία (κονσόρ¬ 
τσιουμ) μετ’ άλλων δοκίμων Οίκων, επιλεγόμενων ύπ’ αυτοί 
καί πρό ή καί άνεξαρτήτως τής συνάψεως τής κατά τήν πα¬ 
ράγραφον 1 τού παρόντος συμβάσεως συμβιβασμού. 

4. Οί όροι τού ανωτέρω συμβιβασμού καί τών λοιπών ύπό 
τού παρόντος άρθρου προβλεπομενων συμβάσεων έγκρίνονται 
ύπο τού Υπουργικού Συμβουλίου πρό τής υπογραφής τών σχε¬ 
τικών συμβάσεων. 


’Άρβρον 3. 

1. Λύεται αυτοδικαίως καί άνευ διατυπώσεώς τίνος άφ’ ής 
'σχυσεν ή μεταξύ τού Όργανισμού ΕΝΕΚΟΟΜΑΟΗΕΧ- 
Ρ0Κ.Τ καί τής έν Ά-δήναις έδρευούσης Ανωνύμου Εται¬ 
ρίας ύπό τήν έπωνυμίαν «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΧΝΙΚΗ», συνα- 
Β$εΤσα άπό 25ης Απριλίου 1973 σύμβασις υπ αριΆ 1/89/ 
Ι2051Α διά τήν κατασκευήν τμημάτων τινών τού Έργου Τύρ- 
ρης Φιλίππων. Ό ανωτέρω Όργανισμός απαλλάσσεται πάσης 
ίποχρεώσεως έναντι τής ώς άνω Εταιρείας, άπορρεουσης εκ 
σής εΐρημένης συμβάσεως ή τής μή έκτελέσεως η τής λυσεως 
«ΰτής. Ποσά καταβλη^έντα ύπό τού ανωτέρω Οργανισμού 
ιίς τήν Εταιρείαν «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ» δεν άναζη- 
σοΰνται ύπ’ αύτού παρ’ αυτής, #ά συμπεριληφίοϋν δένεις τήν 
ιυ&μισιν τών, μεταξύ τούτου καί τής ΔΕΗ, διαφορών, κατ 
ερ$ρον 2 τού παρύντος. 

2 Ή ΔΕΗ ύποχρεούται νά άποκαταστήση εις τήν Εται¬ 
ρίαν «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ», μόνον πάσαν απόδειξη- 
Γ ομένην δετικήν ζημίαν, ήν αύτη ύπέστη έκ τής τυχόν υπ αυ- 
ίής έκτελέσεως υποχρεώσεων έκ τής κατά τήν παράγραφον 1 
ιού παρόντος άο-δρου λυΔείσης συμβάσεως. Ή Εταιρεία «ΕΛ¬ 
ΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ» ύπόχρεούται νά καταβαλη εις την 
ΛΕΗ, άτόκως διά τό μέχρι τής δημο.πεύσεως τού ^παρόντος 
ώμου διάστημα, πάν ποσύν ληφθέν ύπό τής ' Ε ™Φ ίι ®« 
ΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ» παρα του Οικου ΕΝΕΙΙΟΟΜΑ- 
3ΗΕΧΡ0ΒΤ, βάσει τής μετ’ αύτού συμβάσεως, μετά την 
έφαίρεσιν τής τυχόν όφειλομένης ύπό τής ΔΕΗ κατά τα ανω¬ 
τέρω άποζημιώσεως. 

3. Τυχόν διαφοραί μεταξύ τής ΔΕΗ και τής Εταιρείας 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗο έκ τών έν παράγραφω I «ιτιών 
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λύονται ΰποχρεωτικώς διά διαιτησίας ΰπό τριών διαιτητών 
κατά τά άρ-δρα 967 και επόμενα τοΰ Κώδικος Πολιτικής 
Δικονομίας, έκαστον μέρους όρίζοντος ενα διαιτητήν, του έπι- 
διαιτητοΰ όριζομένουρ έν διαφωνία τών μερών, ΰπό τοϋ Προέ¬ 
δρου τού Άρείου Πάγου. 

4. 'Η βάσει του παρόντος άρθρου καταβαλλόμενη -δετική 
άποζημίωσις προς την Εταιρείαν «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙ¬ 
ΚΗ», ίαπαλλάσσεται παντός φόρου, τέλους, τέλους χαρτοσή¬ 
μου, εισφοράς ή δικαιώματος υπέρ τοΰ Δημοσίου ή οίουδήποτε 
τρίτου. 'Ωσαύτως απαλλάσσεται έκ τών τελών χαρτοσήμου 
καί οίασδήποτε ετέρας επιβαρύνσεως υπέρ τοϋ Δημοσίου ή 
οίουδήποτε τρίτου πάσα συμφωνία, συμβασις ή πράξις, αναγ¬ 
καία διά τήν εφαρμογήν τοΰ παρόντος άρ-δρου. 

ν Αρ·ίίρον 4. 

1* Το μη οτναληφδέν είσέτι ΰπό τής ΔΕΗ υπόλοιπον τοϋ 
δάνειου, περί ου ή μλταξΰ της Τραπέζης τής Ελλάδος και 
τής ΔΕΗ υπ’ αριδ. 30312/23.8.1973 συμβασις δανείου, δύ- 
ναται να διατε·8ή ύπ’ αυτής διά τήν διενέργειαν πληρωμών 
προς τον Σοβιετικόν Όργανισμόν ΕΝΕΕΠΟΜΑΟΗΕΧΡΟΚΤ 
εις εκτελεσιν τών, κατά τό άρ-δρον 2 τοΰ παρόντος, συναφ&η- 
σομενων ^συμβάσεων. τής εν λόγοι δανειακής συμβάσεως τρο¬ 
ποποιούμενης ■ αναλόγως. 'Η συμβασις αύτη ώς καί πάσαι αΐ 
συναφείς πράξεις τοϋ Υπουργικού Συμβουλίου, Ύπομργικαί 
Αποφάσεις και Αποφάσεις τής Νομισματικής Επιτροπής, 
διοιτηροΰνται εν ίσχυι. 

2.^ Απαλλάσσεται^ τών τελών χαρτοσήμου καί πάσης έτέ- 
ρας επιβαρύνσεως υπέρ τοϋ Δημοσίου ή τρίτων συμβασις μετα- 
ξυ τής Τραπέζης τής 'Ελλαδος καί τής Δημοσίας ’Επιχειρή- 
σεως Ηλεκτρισμού, δι’ ής -λά τροποποιούνται, κατά τά "ανω¬ 
τέρω, οι^δροι τής υπ αρι$. 30312/23.8.1973.. συμβάσεως δα- 
νειου καί^ κα-δορίζεται ό τρόπος χρησιμοποιήσεως ΰπό.τής 

ΔΕΗ τοϋ ώς άνω μή άναληφδέντος υπολοίπου τοΰ δανείου 
τουτου. · 


3. 'Η έγγύησις τού Δημοσίου, ή παρασχε^ί^ προς τ ' 

τή 'Ελλαδος^διά τής ΰπ’ άριΰ. 84829/3194/ 
28.6.1973 αποφασεως του 'Ιπουργοΰ τών Οικονομιών 
τηρείται εν ίσχυι, καλύπτουσα τήν άνω Τράπεζαν διά ^ 
σον, οπερ κατεβαλεν αυτή και -δελει καταβάλει Ιπϊ Τ ; ί- , 
άριδ. 30312/23.8.1973 συμβάσεως δανείου καί "ή 
κατά τά ανωτέρω τροποποιήσεων ντψ. 

Άρύρον 5. 

ν Ή ΰπό τοΰ ’Τπουργικοΰ Συμβουλίου· εγκρισις τών εις τά 
άρ$ρα 1 καί 2 τοΰ παρόντος συμβάσεων έχέχει καί δέσιν οί'ασ- 
δήποτε σχετικώς άπαιτουμένης κατά τάς κειμένας διατάξεις 
άδειας καί εγκρίσεως τών Υπουργών Βιομηχανίας, ’Εμ,ττορίου 
καί τής Νομισματικής Επιτροπής. 

Άρ·3ρον 6. 

Ή ισχύς τοϋ παρόντος μρχεται από τής δημοσιεόσεώς'το» 
διά τής ’Εφημερίδος τής Κοβερνήσεως. 

, Ό πα Ρ ώ ν νόμος ψηφιστείς ΰπό τής Βουλής καί παρ’ Ημών 
σήμερον^ κυρωθείς, δημοσιευτώ διά τής Έφημερίδος τής 
Κίυδερνήσεως 'καί εκτελεσ&ήτω ώς νόμος τοϋ Κράτους, 

’Εν ’Α&ήναις τή 211 Ιουλίου 1976 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΠΑΝΑΓ. ΠΑΠΑΑΗΓΟΥΡΑΧ ΕΥΑΓΓ. ΔΕΒΑΕΤΟΓΑΟΥ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

ΚΟΝΣΤ. ΚΟΝΟΦΑΓΟΣ ΙΩΑΝ, ΒΑΡΒΙΤΣΙ&ΤΗΣ 

Ε&εωρήΰη καί έτέφη ή μεγάλη τοΰ Κράτους σψραγίς. 

’Εν Ά-λήναις τη 31 Ιουλίου 1976 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΚΑΙΟΧΤΒΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΗΑΚΗΣ 



